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Proiet de reglementation des rejets de frigorigenes 
f luorocarbones - Renseignements generaux 



Le 17 mai 1993, le ministre de rEnvironnement et de 
I'Energie de I'Ontario, M. Bud Wildman, a annonce la 
tenue d'une periode de consultation du public de 
30 jours sur un projet de reglementation visant a 
prevenir le rejet dans I'atmosphere des dizaines de 
milliers de tonnes de fluorocarbures que renferment 
les r^frigerateurs etles appareils de climatisation. Les 
fluorocarbures son t partiellement responsables de 
I'appauvrissement de la couche d'ozone. Le 
reglement propose entrerait en vigueur cet ete. 

Certains fluorocarbures, en particulier les 
chlorofiuorocarbures, sont relaches dans 
I'atmosphere lorsque des appareils de refrigeration 
ou de climatisation sont reparesou elimin^s. Ces 
substances chimiques attaquent 1 'ozone de la haute 
atmosphere qui protege la planete des rayons 
ultraviolets nocifs et cancerogenes du soleil. 

Le Ministere compte travailler etroitement avec 
Tindustrie dans le but d'eliminer les rejets de 
substances destructrices d'ozone. Grace au projet qui 
.fait I'objet du present document et aux mesures de 
prevention adoptees en 1989, 90 p. 100 des sources 
d'erhissions destructrices d'ozone seront 
reglementees. Ces sources comprennent les mousses, 
les aerosols et les appareils de refrigeration. 

La promulgation du reglement sera accompagnee 
d'un programme de formation, de certification et de 
sensibilisation que le Ministere et Tindustrie sont a 
mettre au point. ' * 



' Au cours des prochains mois, le Ministere prevoit 
armoncer des mesures visant a eliminer les 
substances destructrices d'ozone presentes dans les 
extincteurs au Halon et les solvants utilises dans 
Tindustrie du finissage des metaux. 

Le projet de reglemeimtatioim 

Les frigorigenes destructeurs d'ozone 

Les frigorigenes, qui contiennent des 
chlorofiuorocarbures (CFC), des 
hydrochlorofluorocarbures (HCFC) ou des 
hydrofluorocarbures, sont consid^r^s comme etant 
des « substances appauvrissant la couche d'ozone »; 
on les connait plus couramment sous le nom de , " 
frigorigenes fluorocarbones.. 

Ces frigorigenes sont largement utilises dans les 
refrigerateurs, les congelateurs et les appareils de 
climatisation menagers, commerciaux et industriels . 
(appeles aussi appareils de refrigeration). .. 

Interdiction de rejeter des 
fluorocarbures dans Patmosphere 

II est strictement interdit de liberer dans 
Tenvironnement un frigorigene fluorocarbone. II est 
egalement interdit d'ajouter du frigorigene dans un 
appareil de refrigeration, a des fins de verification, si 
le frigorigene est susceptible de s'echapper dans 
I'atmosphere. • , . .. . • 
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Elimination graduelle des frigorigenes 
aux CFC et aux HCFC dans les 
climatiseurs des vehicules automobiles 

A compter du 31 decembre 1995, les voitures, 
camionnettes et autres vehicules, automobiles neufs 
devront etre munis d'un climatiseur ne contenant pas 
de CFC ni de HCFC. II sera toutefois possible de se 
servir des climatiseurs aux CFC et aux HCFC qui ont 
ete installes avant cette date. La recharge de ces 
appariels de climatisation deura etre effectuee au 
>moyen de CFC et de HCFC recycles. 

Amendes et peines 

La reglementation tombera sous le coup de la Loi sur 
la protection de ienvironnement. Toute personne ou 
societe qui contrevient a la Loi est passible d'amende 
ou de peine. Le montant des amendes est etabli 
comme suit : 

• Individus : amende maximale de 10 000 $ par jour 
pour la premiere condamnation et de 25 000 $ par 
jour pour les condamnations subsequentes. 

• Societes : amende maximale de 50 000 $ par jour 
pour la premiere condamnation et de 100 000 $ par 
jour pour les condamnations subsequentes. 

Dans certains cas, des amendes plus fortes seront 
imposees et il y a possibilite de peine 
d'emprisormement. 

Qiii est vise? ^ ^ 

La reglementation vise quatre groupes de personnes 
en particulier : 

• quiconque possede des appareils de refrigeration, 
par exemple les proprietaires de maisons, de 
vehicules, d'edifices et d'entreprises; . . 

• quiconque fait la reparation et la recharge 
d'appareils de refrigeration, par exemple les 
techniciens des secteurs de I'automobile et les 
reparateurs d'appareils menagers; 

• quiconque vend des frigorigenes tluorocarbon^s, 
par exemple les fabricants de frigorigenes et les 
grossistes qui fournissent les frigorigenes aux 
constructeurs automobiles, aux fabricants 
d'appareils menagers et aux entreprises de 
services; et . . 



• quiconque r^cup&re les vieux appareils de ' 
refrigeration en vue de les ^liminer ou de les 
recycler, par exemple les services municipaux de 
gestion des dechets ou de travaux publics, les 
entreprises de recuperation et les d^taillants qui 
font la collecte des vieux refrigerateurs et 
climatiseurs. • • . " 

Directives a I'intention des 
proprietaires d'appareils de 
refrigeration contenant des 
frigorigenes fluorocarbones 

A compter du 1^^ Janvier 1994 : 

• Les climatiseurs menagers et de vehicules 
automobiles et les refrigerateurs qui presentent des 
fuites ne peuvent etre repares ou recharges que par 
des personnes certifiees. Ces demi^res doivent etre 
titulaires d'un certificat attestant qu'elles ont suivi 
le cours sur la manipulation des substances 
destructrices d 'ozone offert par le minist^re de 
I'Environnement et de I'finergie. 

• Les climatiseurs menagers et de vehicules 
automobiles et les refrigerateurs peuvent etre 
demontes et elimines seulement apf'es qu'une 
personne certifiee y ait appose ime etiquette 
indiquant que I'appareil a ete vtd6 du frigorigene 
qu'il contenait. 

• Tout appareil de refrigeration presentAnt des fuites 
doit etre repare et etiquete par une personne 
certifiee avant d'etre rempli k nouveau de ^ 
frigorigene fluorocarbone. 

• Les proprietaires d'appareils ne pourront acheter 
du frigorigene fluorocarbone a moins d'etre 
grossistes en frigorigenes ou d'etre titulaires d'un 
certificat de competence en la mati^re. 



Directives a rintention des personnes 
qui font la reparation et la recharge 
d'appareils de refrigeration contenant 
des jfrigorigenes fluorocarbones 

A compter du 1^'' jattvier 1994 : 

• Ces personnes devront etre titulaires d'un certificat 
attestant qu'elles ont suivi le cours sur la . 
manipulation des substances destructrices d'ozone 
offert par le ministere de I'Environnement et de 
rfinergie. 

• Apr^s avoir verifie que les appareils ne presentent 
pas de fuites, elles devront y apposer une etiquette 
ou un avis attestant que I'appareil est conforme. 
Elles doivent aussi informer le proprietaire de 
I'equipement des resultats de la verification et 
conserver les resultats au dossier pendant au moins 
trois ans. 

• Elles peuvent recharger les appareils de 
refrigeration seulement si ces derniers sont munis 
d'une etiquette attestant leur conformite. Si 
I'etiquette date de plus de six mois ou si I'appareil 
semble avoir ete endommage depuis la verification, 
I'appareil ne peut etre rempli a nouveau de 
frigorigene fluorocarbone. 

• Si ces personnes vident un appareil de refrigeration 
de son frigorigene ou constatent que I'appareil est 
deja vide, elles doivent y apposer une etiquette ou 
un avis indiquant que I'appareil ne contient plus 
de frigorigene fluorocarbone. 

• Ces personnes ne sont pas autorisees a demonter 
ou h eliminer un appareil de refrigeration qui n'est 
pas muni d'une etiquette certifiant qu'il est vide. 

• Elles ne sont pas autorisees a jeter de contenants 
ayant renferme un refrigerant fluorocarbone et 
doivent faire tous les efforts raisonnables pour 
reutiliser ou recycler ces contenants. 



Directives a Tintention des personnes 
qui vendent des frigorigenes 
fluorocarbones 

A compter du V^septembre 1993 : 

• Ces personnes doivent imposer une consigne d'au 
moins 25 $ sur tous les contenants remplis de 
frigorigene fluorocarbone. Elles doivent aussi 
recup^rer chacun des contenants qu'elles ont 
vendus et rembourser la consigne. 

A compter du 1"^ Janvier 1994 : 

• Ces personnes ne peuvent vendre des frigorigenes 
fluorocarbones en contenants reutilisables ou 
recyclables qu'a un grossiste ou h une personne 
autoris^e. II leur sera interdit d'en vendre a des 
personnes non autorisees. 

• Elles doivent conserver dans leurs dossiers toutes 
les transactions de vente de contenants de 
frigorigene fluorocarbone effectu^es pendant une 
periode d'au moins trois ans. 

Ces directives ne s'appliquent pas aux fabricants 
de frigorigenes fluorocarbones qui versent le produit 
directement dans les vehicules-citemes ou les 
appareils de refrigeration. 

A compter du 1'^'' Janvier 1995 ; 

• Ces personnes ne peuvent vendre des frigorigenes 
fluorocarbones qu'en contenants reutilisables £t 
recyclables. 

Directives a Tintention des personnes 
qui assurent la collecte et le 
transport d'appareils de refrigeration 
usages contenant des frigorigenes 
fluorocarbones destines a etre 
elimines ou recycles 

A compter du 1'^'' Janvier 1994 : 

• Ces personnes ne pourront accepter, pour les 
demonter, les eliminer ou les recycler, que les 
appareils de refrigeration (produits blancs) usages 
qui sont munis d'une etiquette ou d'un avis signe 
par une personne certiflee attestant qu'ils ne 
contiennent plus de frigorigene fluorocarbone. 



• Elles peuvent demonter, detruire ou recycler un 
con tenant qui a renferme un frigorigene 
fluorocarbone seulement si le contenant est muni 
d'une etiquette ou d'un avis signe par une 
personne certifiee attestant que le contenant est 
vide. 

• Elles ne peuvent accepter a des fins 
d'enfouissement un contenant dont I'etiquette 
indique qu'il contient ou qu'il a deja contenu un 
frigorigene fluorocarbone. 

Le retrait graduel eim Ontario des 
substances qui appauvrisseimt la 

COUCHE D'OZOIME 

Dans le cadre de son Programme de reduction des 
substances destructrices d'ozone, le gouvemement 
provincial a adopte les mesures suivantes : 

• Interdiction d'utiliser des CFC dans les aerosols 
(1989). 

• Elimination complete des mousses gonflees aux 
CFC d'ici le 31 decembre 1993. 

• Recuperation obligatoire des frigorigenes de 
sources mobiles (appareils de climatisation de 
voitures, de camions, de trains et materiel de 
refrigeration), a compter du 1" juillet 1991. 

• Elaboration, avec le concours des secteurs 
industriels, d'un systeme de recuperation et 
de recyclage des frigorigenes uses. Le 
gouvemement a modifie les reglements 
provinciaux en septembre 1990 pour permettre 
la creation d'une infrastructure de recyclage des 
frigorigenes de sources fixes et mobiles. 

Le projet de reglementation visant a interdire le 
rejet de frigorigenes fluorocarbones entrera en 
vigueur au cours de I'ete 1993; les exigences en 
matiere de formation, de certification et de 
manipulation de ces substances prendront effet le 
1" Janvier 1994. Le gouvemement prevoit aussi 
adopter des mesures pour eliminer le rejet des halons 
utilises dans les extincteurs et d'autres substances 
destructrices d'ozone trouvees surtout dans les 
solvants employes dans I'industrie du finissagedes 
metaux. 
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L'Ontario a et6 la premiere province canadienne a 
adopter des mesures legislatives concr^tisant le 
Protocole de Montreal sur les substances qui 
ajjpauvrissent la couche d'ozone, accord ratifi^ en 1987 
par plus de 60 pays. En 1993, le minist^re de 
I'Environnement et de I'finergie s'est donn^ comme 
objectif de r^duire de plus de la moiti^, par rapport h 
1986, la consommation de CFC en Ontario. En mars 
1992, les membres du Conseil canadien des ministres 
de I'environnement (CCME), qui repr^sente les 
ministeres de I'environnement federal, provinciaux et 
territoriaux, ont vote en faveur de I'inierdiction de 
produire, d'importer ou d 'exporter des molecules de 
CFC a compter du 1" Janvier 1996. 

Les CFC et la couche d'ozone 

Les chlorofluorocarbures (CFQ forment une famille 
de produits chimiques de synthase tr^s durables qui 
contribuent a la deterioration de la couche d'ozone 
atmospherique, qui se situe a entre 15 et 40 km 
au-dessus de la surface de la Terre. La couche . 
d'ozone agit comme un filtre qui protege la vie sur 
Terre de certains types de radiation ultraviolette en 
provenance du soleil. Ces rayons nocifs peuvent 
causer des cancers de la peau chez les humains et les 
animaux, nuire a la croissance des veg^taux et 
detruire le phytoplancton oceanique dont se 
nourrissent les poissons. On estime qu'au cours des 
20 demieres annees, la couche d'ozone s'est retrecie 
de un a trois pour cent, essentiellement sous I'effet 
des CFC et d'autres substances destructrices d'ozone, 
comme les composes contenant du chlore et du 
brome. L'effet des CFC est aggrave par la presence de 
cendres volcaniques dans I'atmosph^re. 

Les CFC ont ete crees il y a environ 60 ans pour 
remplacer Tammoniac utilise dans les refrigerateurs. 
Les CFC sont utilises comme frigorigenes dans les 
refrigerateurs et les appareils de climatisation, 
comme agents gonflants dans la fabrication de 
mousses, comme solvants de nettoyage des 
composants electriques, comme agents propulseurs 
dans les aerosols et comme steriliscmts dans les 
hopitaux. Plusieurs de ces utilisations sont deja 



interdites en Ontario. Les halons, qui sont apparentes 
aux CFC, sont une famille de produits chimiques 
contenant du brome. On les utilise presque 
exclusivement dans les produits de lutte contre les 
incendies. 

QUELQUES CHIFFRES 

• L'Ontario est le principal utilisateur de CFC au 
Canada. En effet, il consomme environ la moitie de 
tous les CFC utilises annuellpment au pays. En 
1986, 1'cinnee de reference, la consommation de 
CFC au Canada atteignait quelque 20 000 tonnes. 

• Le tableau suivant indique a quels usages ont ete 
reserves les CFC au Canada en 1986 et en 1989 : 





1986 


1989 


Refrigeration et climatisation 


33% 


44% 


Mousses . '. . ^ 


. 42 % 


39% 


Solvants -^ . 


9% 


12% 


Aerosols •.-,•■ 


12% 


0% 


Divers 


4% 


5% 


Total 


100 % 


100% 


• La quantite to tale de CFC util 


ses au Canada 


pour 



la refrigeration s'el^ve a environ 40 000 tonnes. 

• En 1990, quelque 1 1 100 tonnes de CFC ont ete 
liberees dans I'atmosphere en Ontario. 

• Les CFC ont une duree de vie dans I'atmosphere 
allant de 70 a 100 ans. Environ 6,4 p. 100 seulemenl 
des CFC liberes dans I'atmosphere sont detruits 
par les radiations solaires avant qu'ils n'atteignent 
la haute atmosphere. 

• En 1992, environ 272 i)iX) refrigerateurs menagers 
ont ete vend us ea Ontario. Le nombre total de 
refrigerateurs et de congelateurs menagers en 
service en Ontario s'eleve a 5 millions. De plus, 
on complait en Ontario, en 1992, quelque 

600 000 cUmatiseurs de fenetre et 1,1 million de 
climatiseurs centraux dans le secteur residentiel. 

• De 48 000 a 60 0(K) refrigerateurs menagers sont 
jetes chaque annee en Ontario (dont 12 000 a 15 000 
dans la communaute urbaine de Toronto). Chacun 
des refrigerateurs eli mines est susceptible de 
liberer dans I'atmcisphere environ 124 grammes 

de CFC. 



• Environ 3,6 millions de voitures et 500 000 
camions en circulation en Ontario sont dot^s de 
climatiseurs. Environ 90 p. 100 des voitures qui ont 
ete vendues en Ontario en 1992 sont 6quipees d'un 
systeme de climatisation. La plupart de ces 
systemes contiennent des CFC utilises comme 
agent frigorigene. 

• Une etude recemment men^e par Environnement 
Canada aupres de stations-services dans la region 
d'Ottawa r^vele que 60 p. 100 des voitures qui font 
I'objet d'une verification du systeme de 
climatisation renferment une quantite negligeable 
de frigorigene, le reste s'etant dej^ echappe dans 
I'atmosphere. Les climatiseurs des nouvelles 
voitures requierent environ 1,3 kg de CFC-12 
comme frigorigene. Chaque voiture requiert 
environ 0,4 kg de frigorigene par annee pour faire 
I'appoint du systeme de climatisation. 

• L' Association canadienne de dermatologie a reveie 
qu'au cours des 25 demieres annees, I'incidence 
des cancers de la peau a augmente de 400 p. 100 
chez les hommes et de 250 p. 100 chez les femmes. 

Commentaires du public 

Le public est invite a commenter par ecrit le projet de 
reglementation. Veuillez faire parvenir vos 
commentaires a I'adresse suivante : 
REGLEMENTATION DES REJETS DE 
FRIGORIGENES FlUOROCARBON^S 
Direction de la gestion des dechets 
Ministere de I'Environnement et de I'Energie 
135, avenue St. Clair ouest 
Toronto (Ontario) M4V 1P5 

Renseignements supplementaires 

On peut se procurer d'autres exemplaires de la 
presente publication ou des exemplaires d'autres 
publications sur la gestion des dechets en 
communiquant avec le : 

Centre d'information 

Ministere de I'Environnement et de I'Energie 

135, avenue St. Clair ouest 

Toronto (Ontario) M4V 1P5 

Tel. : 323^321 ou 1-800-565-4923 



© 



PIBS 2542f 

Imprime sur du papier recycle 



>i 



